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Anecpliora angulosa Strand n. sp. (Fulgoridae). 

Von Kmhrik Strand ^Berlin. Kiri. Zool. Museum!. 

Mehrere Exemplars von Kammin. Lolodorf (Heyne vend.; 
(9 T>po!): Hinterland. Jaunde Stat. (Zenker) ((5’ Type!): Ripindi 
*(>kt. bis Dezember 1800. 30. April 1807 (Zenker). 

9 I>t mit .1. simijtttfO'Sn (ierst. nahe venvandt. weiclit alter 
ab ( lurch das Fehlen einer roten bfuerbinde auf deni lVonotuni. 
den nicht griinlich geiarbten. aber am Audenrande gezalmten 
Basalteil dor RecktUigel und das liinten weniger ausgedelmte 
rote Wurzelfeld dor Fliigel ab: dieses bedeekt bei srtmjitnosu 

den ganzen Innenrand bis zum Anahvinkel. hier dagegen 
erreicht es den Innenrand nnr in dessen Basalhiilfte bis zu den 
basal en zwei Dritteln und ist auberdem ini Innenfelde nicht 
so dnnkelrot wie ini iibrigen Wurzelfeld. die geringste Entfer- 
nung desselben vom Hinterrande des Fliigels ist hier 3 unit, bei 
smnptHOsa kauni halb so weit. Das Rasalfeld der Decktfiigel ist blab 
graugelblich, an beiden Flugelriindern etwa 10 wdl in der Mitte 
alter 7 — 8 mm lang und der Aubenrand bildet drei etwa rechtwinklige 
Zahne: je einen an beiden Random und einen kurz hinter der Alitte 
des genannten Ramies. Hinterleib dnnkelrot. Rronotmn gelblich mit 
je einem sehwarzen Fleck hinter den Angen. 8kutelluin sehwarzlieh. 
in der Mitte ein wenig heller. Fnterseite des Kdrpers und Extrenii- 
tiiten brann bis rdtlich. — Von .1. mircniiinm Karsch (lurch das 
purpurroto und seharf niarkierte Wurzelfeld der Fliigel. von A. mu- 
cidipnntis Strand durch die Fiirbung und Form des Wurzelfeldes 
der Yorderthigcl sowie die Farbung des Hinterleibcs leicht zu unter- 
sehoiden. — Heim $ ist der gauze Kbrper ohen sowie Rauch und 
Reine rot gefarbt. jedoch mit einem hellgelblichen Quertioek vorn 
auf dem 1‘ronotum: die Fnterseite des Yorderleibes gelblich. Das 
Wurzelfeld der Decktiiigel nur wenig heller als das Emlfeld sowie 
schwach rdtlich angehaucht und daher ziemlich undeutlich. — Fliigel- 
spanming 54, Kdrperliinge 10 — 20 mm : 9 beziehungsweise 53 und 
10 mm. Typen ini Rerliner Museum. 


